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Anuncio - lunes 07 de septiembre de 2026



Aprobación inicial de la modificación de la
plantilla y relación de puestos de trabajo número 3/2026

Aprobación inicial de la modificación de la
plantilla y relación de puestos de trabajo número 3/2026, que se
refiere a la reclasificación de la plaza y puesto de Operario
Electricista



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-6b0fef06.pdf
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